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Melding voor het onttrekken van grondwater. 

(L15.260.V02) het wijzigen van een eerdere melding bij bouwwerkzaamheden aan het Toepad 120 in 
Rotterdam. De werkzaamheden duren tot 19 maart 2016 in plaats van de eerder gemelde 19 februari. 
De rest van de gegevens in ongewijzigd. 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het hoogheemraadschap , tel. 010 45 37 300. Tegen 
de melding kunt u geen bezwaar maken 
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